8. ps 


STANISŁAW 


de 
INZIMER, 


po ciężkiej chorobie, opatrzony SS Sakramentami, zmarł dnia 21 Lipca 1888 roku, w Rokicinach, 
przeżywszy lat 26. 


Eksportacja zwłok z Dworca D. Ż. W. W. na cmentarz Powązkowski odbędzie się dnia 25 b. m. (w Środę), o godzinie 6-ej 
po południu, na który to obrzęd. stroskani rodzice, brat i siostra z mężem, zapraszają krewnych, przyjaciół i kolegów 
- zmarłego. 


Iles. paspbwm. 12 Foxa 1888 r., 3a N. 8663.—MH. A. Bapm. Odeps-Heanneds:, Panrem-Arsıoraurs Homenmeas Mvitremos, W drukarni JANA COTTY, nioa Senatorska Fr. 29 w Warszawie. 


